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भारतनिर्वाचन आयोग 
____ अधिसूचना 

नईदिल्ली, 13 मई, 1996 
आ . अ. 180( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, निर्वाचन आयोग समय - समय पर संशोधित तारीख 29 - 9 - 94 की अधिसूचना सं . 434/ त. ना./94 ( 2 ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में " 21 पोल्लाची ( अ. जा . ) संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र का रिटर्निग आफिसर " के सामने पड़ने 
वाली विद्यमान प्रविष्टि सं. 3 के स्थान पर " 3. विशेष उप कलक्टर ( स्थानीकरण ) पराम्बीकुलम अल्यार परियोजना पोल्लाची " शब्द और अंक 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
यह संशोधन तारीख 27 - 3 - 96 से लागू माना जाएगा । 

[ सं. 434/ त. ना./ 96 - खण्ड - II ( 2) ] 

आदेश से , 
अर्चना अरोड़ा, सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 13th May, 1996 
O. N. 180 ( E). -- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 22 of the Representation of the 
People Act, 1951 ( 43 of 1951 ),the Election Commission makes the following amendments in its Notification No. 434/TN/94( 2 ) 
dated 29 - 9. 94 as amended from time to time, namely : 

In column (2 ) of the Table appended to the said Notification, for the existing entry No. 3 appearing against“ Returning 
Officer of 21- Pollachi ( SC ) Parliamentary Constituency " the words and figure " 3. Special Deputy Collector (Localisation ) 
Parambikulam Aliyar Project, Pollachi" shall be substituted . 
This amendmentshall be deemed to have come into effect from 27- 3 - 96 . 

[ No. 434/TN/ 96 Vol . II ( 2 )] 

By Order , 

ARCHNA ARORA, Secy . 
1197 GI/ 96 
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